Za spokoj duszy S. p. 


Dra RENRYKA MATUSA 


w pierwszą a oi smierci 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 5 stycznia 1942 a o godzinie 9 rano w kosciele 
parafialnym sw. Mikolaja 


NABOZEN STWO ŻAŁOBNE 


na któr zają w ciezkim smutku pogrążeni: 
zona, dzieci I rodzina. 


